5000K 
保守 率 | 良 0.88 中 0.86 否 0.81 


光度 (cd/1.000Lm) 
| 0O| 10354 | 1035.4 | 1035.4 | 


| 40| 2602 | 210.5 | 2427 | 
| 60| 709 | 616 | 736 | 
| 80| 46 | 
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